Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie 


przeżywszy lat 55, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 1 czerwca 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę 
dnia 4 b. m. o godz. 2% po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


zona, córka i rodzina. 


s w 


odprawione zostanie w srodę 4 b. m. o godz. 7 rano w.kosciele Najśw. Marii Panny przed Głównym Ołtarzem. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNE G O rukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska R 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 i 


